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Dziennik ustaw i rozporządzeń krajowych 


Królestwa Galicyi i Lodomeryi wraz z Wielkiem Księstwem 
Krakowskiem. 


Rok 1586, Wydano i rozesłano dnia 1. Sierpnia 1886 Część XXI. 


Nr. 70. 
Ogłoszenie 


Wydziału krajowego Królestwu Galicyi i Lodomeryi z Wielkiem 

Księstwem Krakowskiem z 15. Czerwca 1886 r., L. 30.957, w 

przedmiocie ustanowienia taksy. leczenia i pielęgnowania chorych 
w szpitalu powszechnym w Stanisławowie. 

Na mocy art. II. ustawy z 12. Grudnia 1869 r., (Dz. u. kr. Nr. 8. z 

r. 1870) Wydział krajowy ustanawia za leczenie i pielęgnowanie chorych 

w szpitalu powszechnym w Stanisławowie, począwszy od 1. Października 


1886 dzienną taksę leczenia od osób dorosłych na 50 et. (pięćdziesiąt) ct. 
w. a. dziennie, pozostawiając taksę leczenia od dzieci w dotychczasowej 


wysokości 30 ct. 


We Lwowie, dnia 15 Czerwca 1886. 


Zastępca Marszałka krajowego 
Pietruski w. r. 


Członek Wydziału krajowego 


Hoszard w. r. 
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Ogłoszenie 


Wydziału krajowego Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkiem 

Księstwem Krakowskiem z 15. Czerwca 1886 r., L. 80.958, w 

przedmiocie ustanowienia taksy leczenia i pielęgnowania chorych 
w szpitalu powszechnym w Złoczowie. 


Na mocy artykułu II. ustawy z 12. Grudnia 1869 r., (Dz. u. kr. Nr. 
8. z r. 1870), Wydział krajowy ustanawia za leczenie i pielęgnowanie cho- 
rych w szpitalu powszechnym w Żłoczowie, począwszy od 1. Października 
1886, dzienna taksę leczenia od osób dorosłych na 45 ct. (czterdzieści pięć 
et.) w. a. dziennie, pozostawiając taksę leczenia dzieci w dotychczasowej 
wysokości 30 ct. 


We Lwowie, dnia 15. Czerwca 1886. 


Zastępca Marszałka krajowego 
Pietruski w. r. 


Członek Wydziału krajowego 
Hoszard w. r. 


Nr. 72. 
Ogłoszenie 


Wydziału krajowego Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkiem 

Księstwem Krakowskiem z 1. Lipca 1886 r. L. 38.281 w przed- 

miocie ustanowienia taksy leczenia i pielęgnowania chorych w szpi- 
talu powszechnym w Sokalu. 


Na mocy artykułu II. ustawy z 12. Grudnia 1869 r. (Dz. u. kr. Nr. 
8 z r. 1870), Wydział krajowy ustanawia za leczenie i pielęgnowanie cho- 
rych w szpitalu powszechnym w Sokalu począwszy od 1. Sierpnia 1886 
taksę leczenia od osób dorosłych na 50 et. dziennie, pozostawiając taksę 
leczenia od dzieci w dotychczasowej wysokości 30 ct. 


We Lwowie, dnia 1. Lipca 1886. 


Marszałek krajowy 
Zyblikiewicz w. r. 
Członek Wydziału krajowego. 
Hoszard w. r. 


